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En esta guia se analizan los siguientes elementos: 

■ Alertas basadas en NIC 

■ Soporte de Wake-On-Lan (WOL) 

■ Interpretacion de las luces de estado de red 

■ Desactivacion de las capacidades de deteccion automatica 

■ Instalacion de software controlador de red 

Alertas basadas en NIC 

Algunas NIC tienen capacidades de alerta que permiten que un 
administrador del sistema monitoree la computadora en la red en 
forma remota. La computadora puede enviar alertas de hardware y de 
sistema operativo a traves de la red antes de que se cargue el sistema 
operativo, mientras este esta cargado, mientras la computadora se 
encuentra en estados de energia baja y al apagarse. Dependiendo del 
modelo del Controlador de interfaz de red (NIC), estas alertas pueden 



incluir: 


■ 


Bloqueo del BIOS del sistema 


■ 


Bloqueo del sistema operativo 


■ 


Ausencia del procesador 


■ 


Temperatura de operacion excedida 


■ 


Intrusion en el chasis 


■ 


Guardian 


■ 


Monitoreo de las transacciones de control 
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Las alertas basadas en NIC se activan al instalar los agentes Alert on 
LAN de Intel. Estan disponibles en http://www.compaq.com/la. 



Soporte de Wake-On-Lan (WOL) 

Wake-On-Lan (WOL) se puede activar y desactivar en Windows 2000 
y Windows XP. 

Para activar o desactivar Wake-On-Lan: 

1 . Seleccione Inicio > Panel de control > Hardware > Desempeflo 
y mantencion> Controlador de red> Propiedades. 

2. Seleccione la ficha Administracion de energia. 

3. Seleccione o anule la seleccion de Permitir a este dispositivo 



reactivar el equipo. 



O, 



1. Ejecute la Configuracion de la computadora reiniciando la 
computadora y oprimiendo la tecla F10 cuando aparezca "F10" 
en la esquina inferior derecha de la pantalla. 

2. Seleccione la ficha Avanzadas > Opciones de dispositivo > 
Eventos de activacion PME. 

3. Con la tecla de flecha hacia la derecha o hacia la izquierda, 
seleccione activar o desactivar. 

Para obtener mas informacion acerca de Wake-On-LAN, consulte la 
Guia de administracion de PC de escritorio en linea o la Guia de 
administr adores para la administracion remota. La Guia de 
administradores para la administracion remota se incluye con las 
Utilidades de configuracion para la administracion remota y esta 
disponible en el CD Software de soporte o en 
http://www.compaq.com/la. 



Para obtener informacion acerca del filtrado de WOL, consulte la 
documentacion adicional de la utilidad de diagnostico/configuracion 
avanzados del Controlador de interfaz de red (NIC). 
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Interpretation de las luces de estado de red 

Algunos controladores de interfaz de red Ethernet incluyen luces de 
estado de red: 

■ La luz de conexion se enciende cuando el sistema se conecta 
fisicamente a una red activa. 

■ La luz de actividad se enciende cuando la computadora detecta 
actividad de red. Cuando el sistema se conecta a una red con alto 
uso, la luz de actividad permanece encendida practicamente en 
forma constante. 

■ La luz 100Base-TX se enciende durante la operacion a 100 Mb. 

Algunas NIC incluyen solo dos luces de estado de red, donde la 
conexion (luz encendida) y la actividad (luz parpadeante) se indican 
con una luz y la operacion a 1 00 Mb se indica con la segunda luz. 



La NIC integrada tiene dos luces de estado de red en el conector de 
NIC: 

■ Luz de conexion/actividad (verde): se enciende en verde 
cuando se conecta fisicamente a la red y parpadea para 
indicar que hay actividad de red. 

■ lOOBase-TX/lOTX (ambar): se enciende en ambar durante la 
operacion a 1 00 Mb y se mantiene apagada durante la 
operacion a 10 Mb. 



Desactivacion de las capacidades de negociacion 
automdtica 802. 3u 

Los Controladores de interfaz de red (NIC) con negociacion 
automatica determinan automaticamente la velocidad maxima de 
operacion y las capacidades de duplex de la red conectada y se 
configuran a si mismas en la combination comun mas alta. La 
computadora comienza la negociacion automatica al obtener una 
conexion de red valida o cuando se carga el controlador de interfaz de 
red (NIC). 
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Ademas de determinar la velocidad de operation de la red, la 
computadora establece si es compatible con duplex completo. Los 
sistemas con duplex completo pueden transmitir y recibir information 
simultaneamente a traves de la red. Los sistemas con medio duplex no 
pueden transmitir y recibir en forma simultanea. 
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Si es necesario, puede desactivar las capacidades de negociacion 
automatica y hacer que el sistema funcione en un solo modo. 

1. Seleccione el icono Red del Panel de control. 

2. Seleccione la NIC que corresponda en el cuadro de lista y haga 
clic en Propiedades. 

3. Cambie los valores de Velocidad y Duplex de Automatico/Duplex 
automatico a los valores correspondientes, segiin las capacidades 
de la red. 

4. Saiga de la aplicacion de control de la red. Se le solicitara 
reiniciar la computadora para que se apliquen los cambios. 

Para obtener informacion adicional, consulte la documentacion que 
viene con el controlador de red. 



La operacion de 100Base-TX requiere el uso de un cable UTP 
categoria 5 con una conexion de red RJ-45. 



Instalacion de software controlador de red 

Los controladores de dispositivos para el controlador de red permiten 
cargar correctamente los controladores en el sistema operativo 
utilizado, lo que posibilita la comunicacion con la red. 



Se proporcionan controladores de dispositivos para los sistemas 
operativos Microsoft Windows NT 4.0 y Windows 98 o posterior, 
dependiendo del modelo de la computadora. Si usa otro sistema 
operativo, los controladores de dispositivos se pueden instalar desde 
los medios incluidos con el sistema operativo de red o que estan 
disponibles en HP. Si alguna vez necesita reinstalar el sistema 
operativo, use el CD Compaq Restore o Restore Plus! 
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